WŁADYSŁAW Bróg KOSTECKI — 


Urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, 


zmarł po długiej a ciężkiej chorobie dnia 25. lipca 1903 r. opatrzony św. Sa- 
kramentami, przeżywszy lat 47. 


— nz oG 


W żałobie pogrążona rodzina zmarłego, zaprasza Kolegów, Znajomych i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w poniedziałek dnia 27 b. m. o godzinie 6. popo- 
łudniu z dworca kolejowego wprost na Cmentarz. 
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